Alphabetisches Sacliverzeichnis.
Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.
Abdampfturbine 217, 271. Abgasverluste S3. Absolute Arbeit 90. Absoluter Druck 5. Absolute Temperatur 12, 195. Absorption 522. Absorptions- Isotherme 545. A b w a r m. e k r a £ t m a s c h i n e n 271. Adi abate der Gase 113.
der Feuergase 125.
des -gesattigten Wasserdampfs 284.
des iiberhitzten Wasserdampfs 235.
von NH;J, SO,, C02 463. Aq ui valenzgesetz 101, 277. Aktion freier Strahlcn 431. A k t i o 11 s m e 8 s u n g d er Geschwi nd ig-
keiten 351.
A ktionsturbine 435. Aktion   und   Reaktion 446. A mmoniakdampfe 267.
Tabelle 554.
A m in o n i a k k a 11 e rn a s c h i n e 462. Ammoniak-Absorption 544. Arbeit der Gase und Dampfe 89. Atmosphare 4.
AusfluBmenge,    theoret ische    319, 320, 322.
wirkliche 342. Ausfluflkoeffizient  344,  347, 340.
353, 356. Ausstromung von Fliissigkeiten 314.
von Gasen und Darnpfen bei kleinein Druckuntersch. 315.
von Gasen und Dampten bei bolieb. Cberdruck 317.
von Gasen und Dampfen ini Nieder-druckgebiet 319.
Naherungsgleichting im Niederdruck-gebiet 323.
init ZufluBgeschwindigkeit 327.
bei   iiberkritischeni  Druckverhaltnis
324. Ausstromungsgesehwindigkeit
theoretisohe 319, 323, 324, 326, 331.
wirkliche 342. aus clem Warmeinhalt 334. Ausstromun jrsversn oh e 34f>.
Barometer 8. Befeuchtung 263. Boyle.sches Gesetz 10. Breunstoffe 32, 33.
gasformige 34. B r e n n s t o f f - L ni i g e m i s c h e 79.
Carnotscher KreisprozeC  in it Gasen
185.
bei veriind. apez. Wiirrne 189. init belieb. Korpern 193. Chemise he Grundgesetze 19. (Jlapey ron - Claiisiusach e      Glei-chung 500,
Daltonsehes Gesetz derTcildriicke 25. Dampfe des Wassers 203.
von NH3, S0a, CO, 265. Dampfdruck 204.
iiber Lopungen 527, 537. Dampfleitungen 374. Dampfmaschine 40L
Idealprozefi 403.
Wirkungagrad, Dampfverbrauch und Leiatung 408.
Entropiediagramm 409.
Nutzarbeit aus Entropietafel 412.
Nutzarbeit  bei  schadl.   Raum  und Kompression 415.
Vergleich mit wirkl. Maschinen 421.
Giitegrad 422.
Heifidampfbetrieb 427.
Verbundanordnung 428.
Gleichstrom 429. Dampftafeln 245. Dampfturbine,
Druekturbine 435.
Oberdruckturbine 44cS, 453, 457.
Vergleich   von   Druck-   und   t)ber~ druckturbine 459.
